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Supposons qu'on ait déjà une valeur approchée des deux éléments que l'on considère. Désignons par la variable x la correction qui doit affecter le premier élément, et par la variable y la correction qu'il faut apporter au second. Parmi les diverses hypothèses qu'on pourra faire sur les valeurs d'à? et d'y, nue seule satisfera à la première des observations données; et, pour toute autre hypothèse, l'erreur de cette observation sera désignée par une fonction d'à? et d'y, dans laquelle, vu la petitesse supposée des corrections à faire, on pourra négliger les puissances des variables supérieures à la première. En général, quel que soit le nombre des observations données, leurs erreurs respectives pourront être représentées par autant de polynômes du premier degré en x et y. Soient
a* -+• b., x -f- c->y — ea,inôme ^''-f-r, sans diviser x-\-i. Cette proposition était déjà connue.
